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QU$ BINALARINDA BAKTERISiD LAMPALARDAN 
iSTiFAD0NiN YENi QAYDALARI 
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Azarbaycan ET Heyvandarliq institutu 

Ultrabanovpvi $iia (UB) sagan bakterisid qurgular binadaxilinda infeksiya ioradicilarinin artmasi ifo 
alaqadar is l if add ohmmahdir. Buna gora da lampalann quragdinlmasi zatnani qaydalara ciddi nazarat 
eimak luzundir. Qu$ binalannda lampalar iifiqi va gaquli vaziyyatda asila bilar. 

Agar sozbr: qug binusi, yeni qaydalar, bakterisid lampa, pal an mu 


Q u$ 9 uluq miiassisalarinda bakterisid lampadan 
istifada edarkan, nazarda tutulan dozani tad- 
rican artirib. tamamlamaq U 9 U 11 qu§lar gun 
orzinda 3 dafa (sahar, giinorta. ax$am) $iialandiril- 
malidir.Yani 1-ci giinii nazarda tutulan dozani almaq 
Ufiin qu$lar 1/4 hissa, giinorta 1/2 liissa, ax?am iso 
qalan hissani qabul etmalidirlar. Ayri-ayri giinlarda 
$iialanma dozasi lampanin yanma miiddati ilo 
tanzimlanir. 

Apanlan mii^ahidalar onu gostarir ki. lampa yan- 
diqdan 5 daqiqa sonra normal rejimla $iia vermaya 
bajiayir. Bakterisid lampanin adi lampalarla birga 
yandirilmasimn qu$lar ii^iin lie? bir manfi tasiri 
yoxdur. 0 ksina. bela i$iqlanma sistemi i$iqh giinii 
uzadan manba liesab olunur. Lampa yanarkan bina- 
daxilinda i§iq sondiiriilmamalidir.Ciinki, i$igin son- 
diiriilmasi qu$larda streslarin amala galmasina sabab 
ola bilar. Bu da bilavasita mahsuldarliga tasir edar. 

Lampa sondiiriiliib. lakrar yandirilarkan fasila 
verilmali, homin fasila muddati 8-10 daqiqa miiay- 
yan edilir. Lampa dayi$an carayanli jabakaya 
qo$ularaq i$ladilir. 

Elektrik §abakasinda garginlik dayi$arkan, 
lampada $Ua axim da dayi$ir. Garginlik artdiqca §ua 
axmi giiclanir, azaldiqda isa zaiflayir. Garginlik 
normal haddan 10.0 %-i dairasinda dayijdikda $iia 
axim dayi$mi$ garginliyin har bir faizi liesabi ila 
taqriban * 2,0 % dayi^ir ($akil I). 



$ak. 1. flPT-125 lipli bakterisid lampanin bina daxilinda 
asilmasi: 1./IPT-125 tipli lampa ila aks edici ekran, 
2.Qidalandirici qurgu, 3.Tross, 4.Barkidici, 5.Naqi 


$iialandirici qurgulara elektrik enerjisi verntak 
itytin 250 voltdan artiq garginlikdan istifada edilma- 
malidir. Eritem §iianm miqdari lampanin asilma 
hiindiirliiyundan asli olaraq dayi§ir. Bu zaman 
lampanin asilma hiindiirliiyii artdiqca eritem §ualan- 
inamn miqdari azalir. Oksina, lampanin asilma hiin- 
diirliiyii azaldiqda isa eritem $iialanmanin miqdari 
artir. 

UB §uadan istifada orqanizmin miidafia giiciinii 
artirir, xarici miihit amillarinin zararli tasirlarindan 
qoruyur. Daha sonra orqanizmin rezistentliyi artir va 
mahsuldarliqini yuksolir. Bu maqsadla elmi-tadqiqat 
i§i aparilmi$dir. 

Tadqiqatm asas maqsadi Azarbaycan respublikasi 
jarailinda saxlamlan Gumujii-Adler cinsindan olan 
(atlik-yumuitaliq istiqamatli) qu^lara UB siiamn tasir 
normativlarini ara$dirmaq, mahsuldarliq gostaricila- 
rina miisbat tasir edan daha effektli UB §iia dozasim 
tapmaqdan ibaratdir. 

Elmi-Tadqiqal i$inin eksperimental hissasi 
ijamkir rayonu “Telman” adma qu§ 9 uluq fermer 
lasarriilatmda hayata ke<?irilmi$dir. I qrup nazarat, II, 
III, IV qruplar isa tacriiba qruplaridir. 

Tadqiqat zamam ^PT-125 tipli bakterisid lampa¬ 
dan istifada edilmi$dir. Qu$lar giinda 3 ; 5 ; 10 daqiqa 
miiddatinde (50-200 nter x saal/ m") $iialan- 
dirilmijdir. 

Heyvanlarin novtindan, cinsindan va ya$mdan 
asili olaraq onlarm dd$a-madan boy hiindiiiiiiyiinun 
taqli olmasi, onlar tifiin nazarda tutulan §ualanma 
dozasinda da farqlar yaradir. 

Lampadan istifada zamam durnia vaziyyatindan 
asili olaraq (miiayyan bucaq altinda) eritem sualan- 
manin iifuqi satdan saquli satha kevma amsali (k- 
iifiiqi sathdan $aquli satha keipma amsali 0-1 arasinda 
gotiiriiliir) dayi$ir. Sinus bucagi artdiqca k- iifuqi 
satdan $aquli sata kei^ma amsali da artir. 

Lampadan istifada zamam durina vaziyyatindan 
asili olaraq (miiayyan bucaq altinda) eritem $ua!an- 
mamn iifuqi satdan $aquli satha kefina amsali (k- 
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_ Cad val I. MiixtaHf sinus bucaylarinin tapilmasi_ 

MOxOlif sinus bucaqlari, h„ doraca 

_90_f 80 1 75 | 70 | 65 | 60 | 55 \~ S0~7 45 | 40 | 35 

Eritc m ^tlala nmanin miqdari, F 2 mer/m ; 

191 71 188. 31186,91181. ijj 75.4 fj67.7^58,o] 148.4[j 34,9] 123,3 ' 109,8 
Eritcm $Oalanmaya sarf olunan vaxt, t daqiqo 

~I 0 r 9 ,9~1T7~I 9,1 r 8,5 7 7,8T ~6,9 | 6.1 T~5,0 [ 4.2 ] 3.3 

Slandart $Ua dozasmi almaq U^Un lazim olan vaxt, t dagiqa 
10 1 9,9 I 9,8 j 9,3 I 9 .2~ 7 8.8 HQ f 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,7 


Erilem sUalanmamn tntbiq sahasi, S m 


20 [ 19,5 

r 19 1 18,8 j 

18 1 17,4 ] 16,4 [ 15,4 | 14 J 12.8J 11,3_ 

Out 

,larm ba§ sayi, n ba§.Qu$larinlm 2 sahodo ba$ sayi n=5 
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Cadval 2. ty 

[iixta 

if sinus bucaqlar altinda alinan naticalar 
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iifiiqi sathdan ?aquli satlia kefma amsalt 0- 
1 arasinda goturiilur) dayi?ir (cadval 1). 

Sinus bucagi artdiqca k-ufilqi satdan $aquli 
sots kefmo omsali da artir[l]. 

$iialanmant iifiiqi sotdon $aquli sotlio 
kofiirmok Ufiin a?agidaki diisturdan istifado 
olunur. 

W=F 2 sinho 

Burada W-$aquli sotho dU$an ;iialanma- 
nin miqdari, F 2 -muoyyon edilmi? sotho 
du?on eritem §ualarintn miqdari, h 0 -§aquli 
soth ilo iifiiqi soth arasinda omolo golon 
bucagi gostorir[2]. 

Heyvanlarin novundon, cinsindon vo 
ya$mdan asili olaraq onlann do§a-madan 
boy hiindiirliiyuniin foqli olmasi, onlar iifUn 
nozordo tutulan $iialanma dozasinda da 
forqlor yaradir(codvol 2). 

Ogor fordi tosorrufatlarda 50-60 ba$a qodor qu$ 
saxlamlirsa vs homin qu$lari bakterisid lampa ilo 
$iialandirmaq istsyirikss, lampa 35-45° bucaq altmda 
divara borkidilmsli, qu§lar 3-5 doqiqo muddotindo 
§iialandirilmalidir. Bu halda $ualanmantn totbiq 
sahssi 14-16,5 m 2 -dir. Digsr halda tssorrufatda 80- 
100 ba$ qu§ saxlamlirsa vs homin qu$lar bakterisid 
lampa ilo §iial and in 1 irsa, lampa 60-90° bucaq altmda 
tavana borkidilmsli, qu§lar 7,8-10,0 doqiqo srzinds 
Siialandirilmalidir. Bu halda $ualanmamn totbiq 
sahssi iso 16,4-20,0 m 2 -dir. 

Mohsuldarliq dovrii srzinds (240 gun srzinds) 


yumurtanin vs stin sati§indan 533,35 manat gslir 
slds olmu?dur. 

Elmi-tsdqiqat i§inin sonunda a§agidaki tskliflsr 
verilmi$dir. 

1. /(PT-125 civsli, kvars tipli lampalar qu§ 
saxlanan binamn daxilinds qura?dirilmali, qu§lar 
(yeni qaydalar nszsrs alinmaqla) 10 doqiqo 
miiddstinds 10 giinliik fasils ilo 95-190 mer x saat/ 
m 2 $iialandirilmalidirlar. 

2. Qu? binalanmn tikintisi zamam ultrabondv§syi 
§iia sa 9 an lampalarin da bins daxilinds qura§- 
dirilmasi i$i texniki lahiysls§dirms normalarmin 
hazirlanmasinda istifads oluna bilsr. 
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HoBbie iipaBMJta iicriojibJOBatme OaKTepimwiHbie .larvnmi b m ime noMememinx 

fl.r. PiijajiOB 

yjibTpa<J)HOJieTOBbie 6 aiaepHUH,nHbie ycTaHOBKii aojnKHbi ucnoab30BaTbca b BHyTpu noMeuieHaax c noBbiuieHHbiM 
Phckom pacnpocTpaHeHHB B 036 yauTejiefi HHtJieKUHii, BCJieacTBHe B03MO>KHoro MHKpooHoro 3arpfl3HeHHS B03ayiiiHoil 
cpeabi. npu 3 Tom oco 6 oe BUHMamie aojdkho 6 biTb yue-netto npaBiuibHOM ncno;ib 30 BaHiix a asm bo Bpe.Ma 
3 KciuioTaunn. JlaMn moxkho Bemaib b nrtme noMemeiiHe BepiHKajibnoii hjiii ropH30HTajibHofi no;ioxen lie. 

K.voveebie oioea: nraue noMememie, HOBbie npaBiuia, 6aKTepuunaHbie jiaMnbi, oSayqeHiw 

Bird buildings bactericidal lamps new use rules 
Y.G.Gezalov 

Ultraviolet germicidal installation should be used in areas with an increased risk of the spread of infectious 3gents, 
due to possible microbial air pollution. With particular attention should be paid to the correct use of lights during 
eksplotatsii. Lamps can be broadcast in the bird room vertical or horizontal position. 

Key words: bird houses, the new rules, bactericidal lamps, radiation. 
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